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Active Substance 


Trade name 


Price 


Package 


N° 0 Antibiotics 


Sulfonamides 


Sulfamethoxazole + 
Trimethoprim 


Septrin D.S tablets 


7 


10 tablets 


Septrin 240mg / 5mL Susp 


6 


120 ml. 


Penicillin's 


Benzathine Penicillin 


Retarpen L.A. 1.2 M.I.U vial 


6 


1 vial 


Amoxicillin 


Amoxil 500mg caps 


7 


12 caps 


Amoxil 125mg / 5mL Susp 


6.25 


100 ml. 


Amoxil Forte 250mg/ 5mL 


9 


100 ml. 


Amoxil 500mg vial 


4.5 


1 vial 


Ospamox lgm tab 


9.5 


8 tablets 


Amoxicillin + Flucloxacillin 


Flumox 250mg caps 


7.5 


12 caps 


Flumox 500mg caps 


18 


16 caps 


Flumox lOOOmg caps 


22.5 


15 caps 


Flumox 250mg Susp 


13 


100 mL 


Flumox 500 vial <- 


4 


1 vial 


Flumox lgm vial 


6.5 


1 vial 


Amoxicillin + Clavulanic 
Acid 

(Co-Amoxicalv) 


Augmentin 375 tab 


20 


10 tablets 


Augmentin 625mgtab 


35 


10 tablets 


Augmentin lgm tab 


58 


14 tablets 


Augmentin 312mg / 5mL Susp 


28 


60 mL 


Augmentin 457mg / 5mL Susp 


37 


70 mL 


Augmentin ES 600mg / 5mL Susp 


46 


75 mL 


Augmentin 6.25mg / lmL Drops 4 


16 


20 mL 


Augmentin 600mg vial — - 


11.5 


1 vial 


Augmentin 1.2gm vial 


20 


1 vial 


Curam 625mg tab 


26.5 


12 tablets 


Curam lgm tablets 


45 


12 tablets 


Curam 228. 5mg / 5mL Susp 


17 


75 mL 


Curam 312mg/ 5mLSusp 


21 


75 mL 


Curam 457mg / 5mL Susp 


30 


70 mL 


Curam 642. 5mg / 5mL Susp 


35 


75 mL 
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Amoxicillin + Dicloxacillin 


Amoclox 500mg Caps 


11.25 


16 caps 


Miclox 500mg caps 


7 


10 caps 


Ampicillin 


Ampicillin 250mg caps 


4.5 


12 caps 


Ampicillin 500mg caps 


6 


12 caps 


Ampicillin 125mg / 5mL Susp 


3 


60 ml. 


Ampicillin 250mg / 5mL Susp 


4 


60 ml. 


Ampicillin 250mg vial 


2 


1 vial 


Ampicillin 500mg vial 


3 


1 vial 


Ampicillin lgm vial ~ 


3.5 


1 vial 


Ampicillin + Sulbactam 


Unasyn 375mg tab 


40 


12 tabs 


Unasyn 250mg / 5mL Susp 


33 


60 ml. 


Unasyn 375mg vial t— 


8 


1 vial 


Unasyn 750mg vial i— 


12 


1 vial 


Unasyn 1500mg vial t— 


17 


1 vial 


Unasyn 3gm vial ~ 


24 


1 vial 


Ampicillin + Dicloxacillin 


Dipenacid 250mg vial ~ 


2.25 


1 vial 


Dipenacid 500mg vial ~ 


3 


1 vial 


Dipenacid lgm vial i— 


5 


1 vial 


Cloxapen 500mg caps 


6 


12 caps 


Ampicillin + Cloxacillin 


Ampiclox 500mg caps 


6.75 


12 caps 


Ampicillin + Flucloxacillin 


Ampiflux 500mg caps 


6 


12 caps 


Ampiflux 250mg/5mLSusp 


5.75 


60 ml. 


Piperacillin + Tazobactam 


Tazocin 4.5 gm vial t— >> 


90 


1 vial 


Cephalosporin's 


1 st Generation 


Cephradine 


Velosef 250mg caps 


7 


12 caps 


Velosef 500mg caps 


15 


12 caps 


Velosef lgm tablets 


14 


8 tablets 


Velosef 125mg / 5mL Susp 


4.5 


60 ml. 


Velosef 250mg / 5mL Susp 


12 


100 mL 


Velosef 250mg vial - 


4 


1 vial 


Velosef 500mg vial 


5.25 


1 vial 


Velosef lgm vial 


9.5 


1 vial 


Cefalexin (Cephalexin) 


Ceporex 250mg caps 


6.5 


12 caps 


Ceporex 500mg caps 


15 


12 caps 


Ceporex lgm tab 


17 


8 tablets 


Ceporex 125mg / 5mL Susp 


6 


60 mL 


Ceporex 250mg / 5mL Susp 


10 


60 mL 


Ceporex 500mg vial <- 


5 


1 vial 


Ceporex lgm vial 


7.75 


1 vial 


Ospexin lgm tab 


24 


12 tablets 


Ospexin 125mg / 5mL Susp 


5 


60 mL 
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Ospexin 250mg / 5mL Susp 


7 


60 mL 


Keflex 250mg caps 


8.75 


12 caps 


Keflex 500mg caps 


12.75 


12 caps 


Keflex lgm tablets 


11.5 


8 tablets 


Keflex 250mg / 5mL Susp 


8.75 


60 mL 


Cefadroxil 


Duricef 500mg caps 


12.5 


8 caps 


Duricef lgm Dispersible tab O 


12.5 


6 tablets 


Duricef 125mg / 5mL Susp 


6.5 


60 mL 


Duricef 250mg / 5mL Susp 


12 


60 mL 


Duricef 500mg / 5 mL Susp 


15 


60 mL 


Ibidroxil 250mg caps 


6 


8 caps 


Ibidroxil 500mg caps 


11 


8 caps 


Ibidroxil lgm tablets 


16 


8 tablets 


Ibidroxil 125mg / 5mL Susp 


6.75 


60 mL 


Ibidroxil 250mg / 5mL Susp 


9.5 


60 mL 


Biodroxil 500mg caps 


8.5 


8 caps 


Biodroxil lgm tablets 


12.5 


8 tablets 


Biodroxil 250mg/ 5mLSusp 


8.75 


60 mL 


Biodroxil 500mg/ 5mLSusp 


12.5 


60 mL 


Cefazolin 


Zinol 250mg vial ~ 


4.5 


1 vial 


Zinol 500mg vial 


6.5 


1 vial 


Zinol lgm vial 


13.5 


1 vial 


Cefapirin 


Cepharin 500mg vial 


5 


1 vial 


Cepharin lgm vial <- 


7.5 


1 vial 


2 nd Generation 


Cefaclor 


Bacticlor 500mg caps 


33 


12 caps 


Bacticlor 125mg / 5mL Susp 


12 


60 mL 


Bacticlor 250mg / 5mL Susp 


22.5 


60 mL 


Ceclor 125mg / 5mL Susp 


18 


75 mL 


Ceclor 250mg / 5mL Susp 


34 


75 mL 


Cefuroxime 


Zinacef 125mg tabs 


15 


10 tabs 


Zinacef 250mg tabs 


25 


10 tabs 


Zinacef 500mg tabs 


45 


10 tabs 


Zinacef 125mg / 5mL Susp 


18.5 


50 mL 


Zinacef 250mg vial 


6.5 


1 vial 


Zinacef 750mg vial 


18.5 


1 vial 


Zinacef 1.5gm vial 


34 


1 vial 


Cefprozil 


Cefzil 250mg tab 


20 


8 tabs 


Cefzil 500mg tab 


34 


8 tabs 


Cefzil 125mg/ 5mLSusp 


18.5 


50 mL 


Cefzil 250mg / 5mL Susp 


25 


50 mL 


Cefoxitin 


Primafoxin lgm vial ~ >> 


30 


1 vial 
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3 rd Generation 


Cefotaxime 


Claforan 250mg vial t— 


9 


1 vial 


Claforan 500mg vial 


15 


1 vial 


Claforan lgm vial 


26 


1 vial 


Cefoperazone 


Cefobid 500mg vial — 


16 


1 vial 


Cefobid lgm vial t— 


28 


1 vial 


Cefobid 2gm vial 


34 


1 vial 


Cefoperazone + 
Sulbactam 


Sulperazon 1.5gm vial ~ 


59 


1 vial 


Ceftriaxone 


Rocephin 500mg vial 


26 


1 vial 


Rocephin lgm vial 


46 


1 vial 


Ceftriaxone 250mg vial ~ 


8 


1 vial 


Ceftriaxone 500mg vial t— 


18 


1 vial 


Ceftriaxone lgm vial 


29 


1 vial 


Wintriaxone 500mg vial ~ 


12 


1 vial 


Wintriaxone lgm vial ~ 


18 


1 vial 


Ceftazidime 


Fortum 250mg vial ~ 


10 


1 vial 


Fortum 500mg vial 


19 


1 vial 


Fortum lgm vial 


37.5 


1 vial 


Cefdinir 


Cefdin 300mg caps 


63 


10 caps 


Cefdin 125mg/ 5mLSusp 


34 


60 ml. 


Omnicef 300mg caps 


100 


10 caps 


Omnicef 125mg / 5mL Susp 


50 


40 mL 


Cefixime 


Suprax 200mg caps 


50 


8 caps 


Suprax 400mg caps 


60 


5 caps 


Suprax lOOmg / 5mL Susp 


40 


60 mL 


Cefpodoxime 


Orelox lOOmg tabs 


60 


10 tablets 


Orelox 40mg / 5mL Susp 


32 


50 mL 


4 th Generation 


Cefepime 


Maxipime 500mg vial 


22 


1 vial 


Maxipime lgm vial ■<— - 


38 


1 vial 


Maxipime 2gm vial 


72 


1 vial 


Macrolides 


Erythromycin 


Erythrocin 250mg tab 


4 


10 tabs 


Erythrocin 500mg tab 


12 


12 tabs 


Erythrocin 200mg / 5mL Susp 


7.5 


60 mL 


Erythromycin + 
Trimethoprim 


Erythroprim 660mg tab 


5.5 


10 tabs 


Erythroprim 240mg / 5mL Susp 


8 


80 mL 


Azithromycin 


Zithromax 250mg caps 


54 


6 caps 


Zithromax 200mg / 5mL Susp 


26 


15 mL 


Zithromax 500mg IV bottle t— 


120 


1 Bottle 
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Clarithromycin 


Klacid 250mg tablets 


45 


14 tablets 


Klacid 500mg tablets 


84 


14 tablets 


Klacid XL 500mg tablets 


99 


14 tabs 


Klacid 125mg/5mL Susp 


20 


60 mL 


Klacid 250mg/5mL Susp 


56 


70 mL 


Klacid 500mg IV bottle — >> 


73 


1 vial 


Spiramycin 


Rovamycin 1.5 M.I.U tabs 


9.5 


8 tabs 


Rovamycin 3 M.I.U tabs 


12 


5 tabs 


Roxithromycin 


Roxicin 150mg tablets 


14 


10 tabs 


Roxicin 300mg tablets 


14 


5 tablets 


Aminoglycosides 


Gentamycin 


Garamycin 20mg Amp — 


1 


1 Amp 


Garamycin 40mg Amp 


1.5 


1 Amp 


Garamycin 80mg Amp 


3 


1 Amp 


Refobacin 40mg Amp — 


1.5 


1 Amp 


Refobacin 80mg Amp t— 


2.5 


1 Amp 


Tobramycin 


Nebcin 20mg vial t— 


6 


1 vial 


Nebcin 80mg vial 


16 


1 vial 


Amikacin 


Amikin lOOmg vial ~ 


5 


1 vial 


Amikin 250mg vial 


8 


1 vial 


Amikin 500mg vial 


15 


1 vial 


Streptomycin 


Streptomycin lgm vial 


3 


1 vial 


Neomycin 


Neomycin 350 IU tablets 


3 


10 tablets 


Quinolones 


Ciprofloxacin 


Ciprobay 250mg tabs 


26 


10 tablets 


Ciprobay 500mg tabs 


46 


10 tablets 


Ciprobay 750mg tabs 


65 


10 tablets 


Serviflox 250mg tabs 


15 


10 tablets 


Serviflox 500mg tabs 


28 


10 tablets 


Serviflox 750mg tabs 


39 


10 tablets 


Levofloxacin 


Tavanic 500mg tablets 


85 


5 tabs 


Tavanic 500mg IV bottle 


82 


1 vial 


Ofloxacin 


Tarivid 200mg tablets 


38.5 


10 tablets 


Kiroll 200mg tablets 


34.5 


10 tablets 


Norfloxacin 


Norbactin 400mg tabs 


14.5 


10 tablets 


Norbactin 800mg tabs 


10.5 


5 tablets 


Lomefloxacin 


Lomeflox 400mg tablets 


23 


10 tablets 


Gemifloxacin 


Factive 320mg tablets 


85 


5 tablets 


Moxifloxacin 


Avalox 400mg tablets 


90 


5 tablets 


Gatifloxacin 


Gatilox 400mg tablets 


30 


5 tablets 


Sparfloxacin 


Sparcin 200mg tablets 


50 


10 tablets 


Pefloxacin 


Pelox 400mg tablets 


28 


10 tablets 
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Enoxacin 



Magnafloxacin 400mg tabs 



* 



35 



10 tablets 



Tetracycline's 


Tetracycline 


Tetracid 250mg tab 


3.5 


16 caps 


Doxycycline 


Vibramycin lOOmg 10 caps 


18 


10 caps 


Phenicols 


Chloramphenicol 


Cidocetine 250mg caps 


2.75 


12 caps 


Cidocetine 125mg/ 5mLSusp 


2.5 


60 ml. 


Miphenicol 250mg caps 


1.5 


12 caps 


Miphenicol 125mg / 5mL Susp 


3 


60 ml. 


Miphenicol 250mg Supp m 


1.5 


6 supp 


Miphenicol 500mg Supp m 


2 


6 supp 


Thiamphenicol 


Thiophenicol 250mg tab 


6 


16 tablets 


Thiophenicol 750mg vial ~ 


5 


1 vial 


Lincosamides 


Clindamycin 


Dalacin-C 150mg caps 


24 


16 caps 


Dalacin-C 300mg caps 


35 


10 caps 


Dalacin-C 600mg vial ■«— - 


25.5 


1 vial 


Lincomycin 


Lincocin 300mg Amp i—- 


5 


1 Amp 


Lincocin 600mg vial 


6 


1 Amp 


Glycopeptide 


Vancomycin 


Vancomycin 500mg vial - 


45 


1 vial 


Vancomycin lgm vial <- 


55 


1 vial 


Teicoplanin 


Targocid 200mg vial 


135 


1 vial 


Targocid 400mg vial - 


175 


1 vial 


Carbapenem 


Imipenem + Cilastatin 


Tienam 500mg vial <- 


96 


1 vial 


Meropenem 


Meronem 500mg vial 


80 


1 vial 


Meronem lgm vial ^ 


103 


1 vial 


Ertapenem 


Invanz lgm vial *>- 


285 


1 vial 


Oxazolidinone 


Linezolid 


Zyvox lOOmg / 5m L Susp 


1600 


150 mL 


Zyvox 600mg / 300mg IV bottle <- 


320 


1 vial 
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